LES  POMPES  A  INCENDIE  D'ISOLA  1  91  3  -  1  945 


D'abord.  un  peu  d'histoire  : 

Mentionne  dans  une  charte  de  1066  sous  le  nom  de  «  Leudola  »,  Isola 
est  un  village  au  riche  passe  agro-pastoral,  solidement  implante  a  fond  de 
vallee  au  confluent  de  la  Tinee  et  de  la  Guercia. 

Cette  commune  qui  comptait  un  millier  d'ames  en  1755,  eut  la 
particularity  de  voir  la  frontiere  de  1861  integrer  une  partie  de  ses  hauts 
paturages  au  territoire  italien  (comme  Valdeblore,  Rimplas  et  Saint  Martin 
Vesubie)  et  attendra  le  traite  de  Paris  du  10  fevrier  1947  pour  retrouver 
I'integralite  de  son  territoire. 

Au  pied  de  son  clocher  du  XII  erne  siecle,  dorment  :  moulin  a  grains, 
lavoirs  et  four  communal,  temoins  d'une  activite  agricole  soutenue. 
Un    splendide   cliche    sur   plaque    photographique    realise   en    1897    par   le 
Chevalier  Victor  de  CESSOLE  (1  859  -  1  941 )  montre  bien  les  maisons  serrees, 
aux  toitures  en  bois,  aliment  de  choix  en  cas  d'incendie. 

Deja,  le  16  avril  1852,  un  feu  de  forge  s'etait  declare  au  village  aux 
alentours  de  1 1  heures  du  matin,  et  les  minutes  du  proces  en  date  du 
1 2  aout  1853  demontrent  que  29  proprietes  furent  concernees  par  ce 
sinistre. 

1911:  Premieres  tentatives  ! 

Voici,  done,  une  histoire  peu  ordinaire  de  la  prevention  et  la  lutte 
contre  I'incendie  dans  les  communes  rurales  de  notre  departement,  elle 
debute  par  un  courrier  date  du  25  avril  1911,  adresse  a  Monsieur  le  maire 
d'lsola  par  Monsieur  MUSSO,  Inspecteur  honoraire  residant  a  Saint  Sauveur 
sur  Tinee  et  qui  devait  faire  reponse  a  une  sollicitation  de  la  commune  «  J'ai 
vu  flier  9/Lonsieur  f  Inspecteur  (Departementaf  en  service  a  Nice  des  Sapeurs 
(pompiers.  If  m  'a  confirme  que  fa  viffe  de  Nice  est  dans  C intention  de  vendre 
toutes  ses petites pompes  a  bras  des  qu'effe  sera  munie  d'un  nombre  suffisant  de 
pompes  automobifes,  mais  que  des  maintenant,  if  affait  proposer  de  ceder  une  de 


cespompes  (...)  a  fa  commune  d'Isofa.  (. . .)  Ifvous  enverra  aussi  un  sous-qfftcier 
instructeur  pour  apprendre  fe  maniement  de  fa  pompe  au^jeunes  gens  dupays.  » 

Puis  passerent  quelques  mois  pendant  lesquels  la  municipality 
adressera  nombre  de  demandes  de  devis  a  quelques  maisons  specialisees 
susceptibles  de  fournir  un  materiel  de  lutte  neuf. 

La  question  semblait  d'importance  et  une  deliberation  du  conseil 
municipal  en  date  du  18  juin  1911  fait  montre  d'une  grande  clairvoyance, 
jugez  plutot  ! 

«  ^Monsieur  fe  maire  appeffe  C attention  du  conseil  sur  f'utifite  de  C achat  d'une 
pompe  a  incendie.  If  expose  que  Ces  sinistres  dus  a  fa  negfigence  sont  frequents, 
surtout  dans  fes  communes  rurafes.  Que  fe  viffage  d'Isofa  dont  fes  toits  sont  en 
6ois  courrait  fe  pfus  grand  danger  en  cas  a"  incendie.  Qu'if  conviendrait  defaire 
d'urgence  C acquisition  d'un  materief  de  secours  suffisant  pour  parer  a  toutes  fes 
eventuafites.  If  donne  fecture  d'un  devis  etabfi  par  fa  maison  (}V(}Vy\4VS  de 
Nancy  quis'efeve  a  fa  somme  de  1335 francs.  » 

Le  conseil  votera  I'attribution  de  400  francs  pour  le  projet  et  sollicitera  du 
departement  «  une  subvention  aussi  efevee  que  possibfe  ». 

1912  :  Feux  au  village  ! 

Une  deliberation  du  conseil  municipal  datee  du  25  aout  1912  nous 
montre  qu'une  catastrophe  fut  evitee  de  justesse.  Grande  logique  et  verite 
dans  les  mots  qui  suivent  ...  :  «  C incendie  du  25  juiffet  dernier  a  occasionne  des 
degdts  assez  importants  mais  heureusement  fimites  grace  a  Cenergie  avec  faqueffe 
on  a  combattu  fe  feu  et  arrete  ses  ravages :  on  n'a  pu  sen  rendre  maitre  qu'en 
demofissant  fes  toitures  des  maisons  voisines  et  ce  moyen  eut  ete  insujfisant  et 
meme  impossibfe  s'ify  avait  eu  fe  moindre  vent ;  tout  fe  viffage,  afors,  eut  ete  fa 
proie  desffammes.  'Tandis  que  si  on  avait  eu  une  pompe  a  incendie  des  fe  debut,  fe 
feu  aurait  ete  arrete  en  peu  de  temps.  L  'acquisition  (. . .)  dont  on  a  deja  tant 
parfe,  est  done  necessaire  et  C  opinion  pub  fique,  d' accord  avec  fa  pfus  efementaire 
prevoyance  fa  demande  d'urgence.  »  Le  conseil  considerera  «  que  f acquisition 
ne  pent  pfus  etre  offeree  »  et  optera  pour  le  «  modefe  et  fe  devis  fournis  par  fa 
maison  (PI*Nde  Nice  ». 


Les  termes  du  courrier  adresse  le  16  septembre  a  Monsieur  le  prefet 
par  le  maire  pour  obtenir  I'indispensable  subvention  illustrent  bien  la  realite 
du  peril  et  I'angoisse  de  la  population  :  «  Notre  viffage  a  ete fortement  eprouve 
cette  annee  par  fe  feu :  fe  25  juiffet,  un  incendie  detruisait  une  maison  sous 
faqueffe  se  trouve  Ce  four  communal,  et  on  etait  oblige  dabattre  4  toitures  des 
maisons  voisines  pour  arreter  fes  progres  dufeu  et  eviter  un  desastre  general;  Ce 
20  aout  fe  feu  se  decfarait  a  nouveau  dans  une  maison  mais  on  etait  assez 
heureux,  pour  f'eteindre  sans  grands  dommages ;  enfin,  flier,  nouveffe  afarme.  La 
popufation  est  apeuree,  nos  maisons  sont  en  grande  partie  construites  en  6ois, 
une  pompe  a  incendie  est  done  dune  extreme  necessite  mais  nous  avons  eu  deja 
de  grands  frais  occasionnes  par  C  incendie  du  25  juiffet,  nous  ne  pourrions  pas 
supporter entierement  fa  charge  de  cet  achat.  »  Monsieur  le  prefet  repondra  a  la 

mairie  en  demandant  le  vote  d'un  credit  de  900  francs,  I'assemblee 
departementale,  devant  se  reunir  en  avril  1913,  pouvant  assurer  le 
complement  de  I'acquisition  par  subvention  de  450  francs. 

Et  le  3  novembre  1913  arriverent  a  Isola  la  pompe  et  quelques 
accessoires  (qui  seront  completes  le  9  mars  1914),  livres  par  la  maison  PIN 
Freres  de  Nice  dont  je  vous  laisse  decouvrir  I'entete  dont  le  libelle 
m'interpella  :  « JA.U  forgeron  de  fa pai^» ■■  ••  Nous  sommes  a   quelques  mois  de 

la  premiere  guerre  mondiale... 

Le  16  novembre  1913,  le  sapeur  pompier  MALLER  de  Nice  «  commis par 
monsieur  fe  maire  dIsofa»  signera  I'attestation  suivante  :  «  ai  visite  fadite 
pompe  et  ses  accessoires  et  f'ai  fait  fonctionner  avec  Caide  des  jeunes  gens  qui 
auront  a  en  assurer  fa  manoeuvre  et  ai  reconnu  que  fa  pompe  fonctionne 
normafement ». 

1 930  :  La  moto  pompe  ! 

L'un  de  mes  precedents  articles  etait  consacre  au  dramatique  incendie 
qui  devasta  Saint  Etienne  de  Tinee,  village  voisin,  le  31  juillet  1929. 
L'etendue  de  ce  sinistre  malgre  la  presence  de  deux  pompes  a  bras 
municipales  demontrait  certainement  la  faiblesse  de  ces  materiels  devenus 
desuets  a  I'ere  du  moteur  a  explosion. 


Pour  se  premunir  contre  le  feu  de  maniere  encore  plus  efficace,  Isola  se 
dota  d'une  moto  pompe.  De  marque  «  Renault »,  cette  derniere  fut 
acheminee  depuis  Nice  le  7  octobre  1930  par  la  societe  de  transport  Fabre  et 
restera  certainement  regulierement  entretenue.  Pour  preuve,  dans  sa  seance 
du  18  novembre  1934,  le  conseil  municipal  abordera  «  fa  fourniture  par 
monsieur  fytJLLL'E'I '  "Henri  a" essence  -pour  [a  moto  pompe  a  incendie  »  et  j'ai 
trouve  une  facture  du  12  aout  1938  qui  traite  de  I'entretien  et  la  reparation 
de  la  pompe. 

C'est  a  la  veille  de  la  seconde  guerre  mondiale  qu'apparaTtra,  la  notion 
de  «  Centre  de  secours  intercommunat pour  f 'incendie  ».   Dans  son  memoire  sur 

la  reorganisation  des  centres  de  rattachement,  adresse  a  monsieur  le  prefet 
le  18  decembre  1939,  le  commandant  POULLAN,  mentionne  la  presence  d'un 
corps  de  pompiers,  dote  «  d'une  moto  pompe  et  de  petits  materiefs ».     Les 

pompiers  Isoliens  ont,  en  outre,  la  charge  de  la  defense  des  communes  de 
Roure,  Roubion  et  Saint  Sauveur. 


Apres  viendra  par  arrete  prefectoral  le  26  mai  1944,  (date  d'infinie 
tristesse  dans  la  memoire  collective  nigoise)  la  creation  d'une  «  Commission 
departementaCe  de  defense  et  de  secours  contre  C incendie  »  commission  spe dale 
institute  aux  fins  de  regler  le  fonctionnement  du  Service  departemental 
d'incendie  et  composee  de  3  conseillers  generaux  (messieurs  REVEL,  MASSE, 
ROVERY),  des  Maires  de  Nice,  Cannes  et  Menton,  de  I'ingenieur  des  Ponts  et 
Chaussees,  du  Conservateur  des  eaux  et  forets,  du  directeur  de  la  Defense 
passive,  et  de  I'inspecteur  departemental  des  services  d'incendie. 

Cette  commission  enterinera  a  compter  de  1946,  la  prevision  de 
creation  ou  la  reorganisation  des  corps  de  pompiers  dans  certains  chef  lieux 
de  canton  du  departement  par  dotation  d'une  camionnette  (vecteur 
indispensable  de  traction  pour  la  pompe  et  de  transport  pour  le  materiel) 
ainsi  que  I'equipement  de  12  sapeurs  pompiers  volontaires.  Saint  Etienne  ou 
Guillaumes  recevront  leur  «  premier  camion  de  pompiers  »  en  1948.  Les 
motos  pompes  «  isolees  »  perdureront  encore  quelques  annees  a  La  Bollene- 
Vesubie,  Lantosque,  Clans  et  ...  Isola  jusqu'a  la  progressive  installation  de 
vehicules  de  lutte. 


Et  nos  pompes  isoliennes  ? 

Bien  malheureusement...  Je  n'en  trouve  plus  traces...  Mors...  Que 
retenir  de  cette  histoire  ?  A  mon  sens  trois  choses  : 

-  tout  d'abord,  la  prise  de  conscience  collective  du  danger  que 
representait  le  feu  dans  ces  villages  de  notre  haut-pays  ou  I'habitat 
presentait  un  aliment  de  choix  pour  I'incendie  ; 

-  ensuite,  la  solidarite  «  montagnarde »  deja  evoquee  dans  ma 
chronique  sur  I'incendie  de  Saint  Etienne  ou  les  paysans  de  Saint  Sauveur, 
Isola,  Saint  Dalmas  avaient  couru  au  secours  de  leurs  voisins  sinistres  et  qui 
peut  aussi  s'illustrer  par  la  deliberation  du  conseil  municipal  d'lsola  allouant 
une  subvention  de  100  francs  au  village  de  Roubion  victime  d'un  incendie  le 
10  octobre  1930  (destruction  de  8  batiments,  aneantissement  de  recoltes  et 
perte  de  troupeaux)  ; 

-  enfin,  sacre  exemple  d'engagement,  d'altruisme  et  de  continuite 
autour  de  cette  pompe  a  bras  dont  la  manoeuvre  pour  tenter  de  preserver  le 
patrimoine  commun  etait  confiee  «  au^jeunes gens  du  viffage  »  !. 

«  Ne  pas  prevoir,  c'est  deja. getnir »  avait  ecrit  le  grand  Leonard  de  VINCI 
dans  son  recueil  de  maximes,  bel  exemple  de  sagesse  et  prevoyance  dans 
cette  petite  page  d'histoire  ! 


Alain  BERTOLO 

Novembre  2005 
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